J ALARKO Tarih : 31.05.2022 


GE» TOSHIBA MULTI KLİMALAR © 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : (322) 457 6223 Ni i i i i 
avt: eaw ÖNERİLEN KAMPANYA BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 

STANBULTEL; esae TÜM FİYATLARA KDV ve MONTAJ DAHİLDİR 

TEKNİK : 
ÜRÜN TİPİ PA ATAR ii, ÜRETİM 
Kapasite (kW) 1 Peşin + YERI 
| samensama | Pesin İk 
TOSHIBA INVERTER MULTI DIŞ ÜNİTELER 


10.07.032.2047 | RAS-2M18U2AVG-TR İnverter Kompresör 





10.07.032.2048 | RAS-3M26U2AVG-TR İnverter Kompresör 
TAYLAND 





10.07.032.2049 | RAS-AM27U2AVG-TR İnverter Kompresör 





10.07.032.2050 | RAS-5M34U2AVG-TR İnverter Kompresör 


TOSHIBA INVERTER MULTI DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER 


Soğutma (0,8-3,0) kW 
Isıtma (1,0-3,9) kW 
Soğutma (1,0-3,6) kW 
Isıtma (1,1-4,5) kW 
Soğutma (1,4-5,0) kW 
Isıtma (0,8-6,9) kW 
Soğutma (1,5-7,7) kW 
Isıtma (1,6-8,8) kW 


10.07.031.2308 | RAS-M10J2KVG-TR 





10.07.031.2309 | RAS-M13J2KVG-TR 





TAYLAND 
10.07.031.2310 | RAS-M16J2KVG-TR 





10.07.031.2311 | RAS-B24PKVSG-TR 





NOT 

1- Fiyatlarımız TL cinsinden olup KDV ve montaj dahildir. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları fiyatlara 
yansıtılacaktır. 

2- Fiyatlarımız Yetkili Satıcı depolarında teslim fiyatıdır. 

3- Tüm iç ünite fiyatlarına kablosuz uzaktan kumanda dahildir. Diğer kumanda seçenekleri için Alarko-Carrier'dan fiyat ve teslim süresi sorulmalıdır. 

4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

5- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

6- /-18.000 btu/h kapasite aralığındaki Seiya duvar tipi split klimalar ile RB-N106S-G Wifi Kit, 24.000 btu/h kapasiteli Seiya duvar tipi klimalar ile 
RB-N105S-G Wifi Kit kullanılmaktadır. 

/- Borulama ve montaj malzemesi ile işçilik bedeli fiyatlara dahil olup dış ünite tipine göre toplam montaj ücretine dahil olan metrajlar aşağıdaki 
gibidir: 


RAS-2M18U2AVG-TR : 12 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 
RAS-3M26U2AVG-TR : 20 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 
RAS-4AM27U2AVG-TR : 25 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 
RAS-5M34U2AVG-TR : 30 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir. 


Yukarıda belirtilen metrajlardan uzun montajlarda ilave her 1 m bakır boru ve kablo bedeli; 

(1/4" — 3/8") bakır borularda 180,00 TL+KDV, (1/4" — 1/2") bakır borularda 200,00 TL+KDV, (1/4" — 5/8") bakır borularda 245,00 TL+KDV, 
(3/8" — 5/8") bakır borularda 280,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir. 

Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri müşteriye aittir. 


